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CAPILLARIA DELAMUREI SP. N. 

(NEMATODA, TRICHOCEPHALATA) H3 KACIIHHCKOrO TIOJIEHH 

B. H. 3a6jiou,KHH 

IIapa3HTOjiorHHecKaH jiaGopaTopna AcTpaxaHCKoro rocy/japcTBeiraoro 3anoBe,o;HHKa 

hm. B. H. Jlemma 

B tohkom KHineHHHKe KacnHiicKHX TiojieHeH (Pusa caspica Gmel.) o6Hapy;KeH hobhh 
BH fl HeMaTO/i; — Capillaria delamurei sp. n. IIpHBe/jeHBi ero onncaHne h pncyHOK. 

IIpH H3yaeHHH HeMaTOft KaCnHHCKHX TIOJieHeH MbI o6Hapy>KHJIH KanHJIJIH- 
pHH.ii;, KOTopLix onncHBaeM KaK hoblih Bn# b aecTb npo(|). C. JI. ^ejiHMype. 
HeMaTo^Li po,n;a Capillaria BnepBLie perHCTpnpyiOTCH y jiacTOHornx. 

Capillaria delamurei Zablotzky, sp. n. (cm. pncyHOK). X o 3 h h h: 
Pusa caspica Gmel. JIoKajiH3ai^Ha: tohkhh KHnieamm. M e c t o h 
b p e m h oSHapyjKeHHn: CeBepHbiii Racnnii, aBrycT h ^enaSpb 1969 r. 
MaTepnaji: HeMaTo^bi Han^eHLi y ,n;Byx H3 naTH HeejieflOBaHHbix mojio^lix 
TiojieHeH, ,n;o6biTbix Ha ocTpoBe MopcKon OanpKHH h b ycTbe RnpoBCKoro 
SaHKa (aBaH^ejibTa Bojith). y o^Horo tiojichh o6Hapy>KeHO 18 3K3., y ,n;py- 
roro — 6 3K3. KannjuiapHH. B hx ancjie 7 caMijoB h 17 noJioB03pejiLix h He- 
noJioB03pejiLix (6e3 c^opMHpoBaBnmxca hhh;) caMOK. MaTepnaji xpaHHTca 
b IIapa3HTOJiorHaecKOH jiaSopaTopHH AcTpaxaHCKoro 3anoBe^HHKa. 

OnncaHne BH^a. KyTHKyjia nepe^Hero KOHiia Tejia y o6ohx 
nojioB Ha npoTHJKeHHH ot HepBHoro KOJibija ,n;o KOHiia nnmeBo^a rjiySoKO no- 
nepeaHO ncaepaeHa h Ha onraaecKOM cpe3e HMeeT nnjibaaTbiH Kpan, BbiCTynaio- 
m,He 3y6n,H KOToporo HanpaBjieHH Ha3a#. HHTepBaji Meamy mTpnxaMH 
0.003 mm. B ocTajiLHOH aacra Tejia KyTHKyjia rjia^Kaa. BaH,HjijiapHLie jieHTH 

OTCyTCTByiOT. 

C a m e h, (ranoBOH 3K3eMnjiap). ,H,jiHHa Tejia 9.46 mm npn MaKCHMajibHOH 
mnpHHe 0.048 mm. IIlHpHHa Tejia b o6jiacTH roJioBHoro Kornja 0.013 mm, b o6- 
jiacra nnmeBOfta — 0.043 mm, b o6jiacTH KJioaKH — 0.034 mm. HepBHoe kojh>h,o 
pacnoJiaraeTca Ha paccTOHHHH 0.122 mm ot roJioBHoro Komja. IlnmeBOfl HMeeT 
ftjiHHy 5.16 mm h MaKCHMajitHyio mnpHHy y 3a,n,Hero Komja 0.030 mm. ^jiHHa 
nHmeBOAa othochtch k .zjjiHHe Tejia, KaK 1 : 1.83. Rjioaaa orapbiBaeTca 
b 0.022 mm ot 3a^Hero Kornja Tejia. Bypca coctoht H3 rb yx Sokoblix jionacTen 
pa3MepoM 0.008x0.007 mm, coe^HHeHHbix KyTHKyjiapHon MeM6paHOH. ^jiHHa 
cnHKyjiH 1.146 mm. B ^HCTajiLHOH aacra 0 Ha y3Kaa c oKpyrjiHM kohh,om, 
b npoKCHMaJiLHOH — BopoHKoo6pa3HO pacmnpeHa. IUnpHHa cnHKyjiH Ha 
npoKCHMajiLHOM KOHH,e 0.018 mm, b cpe^HeH aacra — 0.006 mm. CnnKyjiapHoe 
BjiarajiHm,e nonepeaHo ncaepaeHo, 6e3 BoopyjKeHHa. Bo BTHHyTOM coctohhhh 
ftjiHHa ero 1.28 mm. y 3K3eMnjiapoB c BH^BHHyTHM cnHKyjiapHHM Bjiarajmm,eM 
fljiHHa BbiBepHyTon aacra ,n;ocTHraeT 0.437 mm, mnpHHa — 0.011 mm (cm. Ta6- 
JiHi^y). 

C a m k a (THnoBOH 3K3eMnjiap). ,I(jiHHa Tejia 12.68 mm npn MaKCHMajib- 
hoh nmpHHe 0.068 mm. IIlHpHHa Tejia b oSjiacra roJioBHoro KOHiia 0.012 mm, 
y KOHH,a nnmeBo^a — 0.053 m, b objiacra aHajibHoro oTBepcraH — 0.036 mm. 
HepBHoe KOJibii,o pacnoJiaraeTca Ha paccToaHHH 0.129 mm ot roJioBHoro 
KOHH,a. ,I(jiHHa nnmeBo^a 6.40 mm, mnpHHa ero y ocHOBaHHa — 0.038 mm. 
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^jiHHa immeBo^a othochtch k ,o;jiHHe Tejia, Kan 1 : 1.95. ByjibBa pacnojia- 
raeTCH Ha paccTOHHHH 0.077 mm ot KOHU,a mimeBo^a. IlepeftHHH ry6a ee He- 
CKOJIBKO B03BLIHiaeTCH Haft nOBepXHOCTBK) Tejia. ,H,JIHHa BarHHLI 0.057 MM. 
Pa3MepLi hhh, — 0.042x0.024 mm. IIoBepxHOCTb Hapynmon oSojiohkh hhh, 
SyropnaTan (cm. TaSjmijy). 



Capillaria delatnurei sp. n. 

a — 3a«HHH KOHeu; Tejia caivma; 6 — xboctoboh KOHeu; caivma; e — oSjiacTb ByjibBbi; 
s — hhijo; d — CTpoemie KyTHKyjiw nepejuiero Komja Tejia. 


l 3,H$$epeHi] l HajiLHLiH £ h a r h o 3. K HacToniijeMy BpeMeHH 
onncaHO SoJibHioe hhcjio bh^ob po^a Capillaria H3 npe^CTaBHTejien Bcex KJiac- 
COB n03BOHOHHbIX. OnHCbIBaeMblH HaMH BHfl HBHO OTJIHHaeTCH OT BCeX BH^OB 
KanHjijinpHH MjieKomrraiomHx (KanHjuiHpun H3 MopcKHx MJieKonHTaiomHX 
HeH3BecTHbi). CpaBHeHHe hoboto BH,n;a c KanHjumpHHMH ^pyrnx KJiaccoB 
no3BOHOHHbix noKa3biBaeT, hto no o6m;eMy CTpoeHHio h pn^y 0T,a;ejibHbix npn- 
3HaKOB oh HanSojiee 6jih3ok k C . anseris Madsen, 1945 H3 ^oManiHHx rycen, 
oTjiHnancb ot Hero cjie^yiomHMH npH3HaKaMn: oTcyTCTBHeM SaijHjijmpHbix 
jieHT, HajiHHneM rjiySoKOH nonepenHon HcnepneHHocTH KyTHKyjibi nepe^Hero 
0T,a;ejia Tejia, OTcyTCTBHeM cocohkob Ha Gokobbix jionacTnx 6ypcbi, hhbimh 
cooTHomeHHHMH jjjiHHbi nHE^eBo^a h ^jiHHbi Tejia (1 : 2.23 y caMijoB, 1:2.29 
y caMOK C. anseris h 1 : 1.77 — 1 : 1.83 y caMijoB, 1 : 1.83 — 1 : 1.95 y caMOK 
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BapHaGejibHocTb pa3MepoB Capillaria delamurei sp. n. 
(no H3MepeHHHM 5 CaMI^OB H 5 cbmok) 


IIpH3HaKH 

Pa3Mepw (b mm) 

caMpbi 

CaMKH 

fljiHHa Tejia 

8.6—10.87 

10.7—13.5 

IIInpuHa xejia: 



MaKCHMa ji BHan 

0.046—0.050 

0.054-0.069 

y rojiOBHoro Komja 

0.011—0.013 

0.011—0.013 

y Kom^a nnmeBOfla .... 

0.043—0.049 

0.049-0.053 

y aHajibHoro OTBepcran .... 

0.027—0.034 

0.036—0.050 

fljiHHa cnnKyjibi 

1.140-1.273 


JfjiHHa cnnKyjmpHoro Bjiarajmma . . 

1.277—1.410 

— 

PaccTOHHne ffo ByjibBH ot KOHii;a nnin,e- 



BOAa . 

— 

0.061—0.087 

fljiHHa BarnHbi 

— 

0.053—0.065 

fljIHHa HHIl, 

— 

0.038—0.044 

innpnHa hhu, . 

— 

0.023—0.026 

OraomeHne aJihhh nnmeBOAa k AJimie 



Tejia. 

1 : 1.71—1 : 1.83 

1 : 1.83—1 : 1.95 


C. delamurei ), pa3MepaMH hhd; (0.048—0.055x0.026—0.035 mm y C. anseris 
h 0.038—0.044x0.023—0.026 mm y C. delamurei). 

IlepenHCJieHHbie OTjrawrejibHbie npH3HaKH, a Tan>Ke Haxo>K,a;eHHe b xo- 
3HHHe H3 paHee He perHCTpnpoBaBHieHCH ajih po,o;a Capillaria rpynnbi MJieKo- 
nHTaiomHx A a k>t ocHOBaHne cwraTb, hto o6Hapy>KeHHbie HaMH KannjiJiHpHH 

HBJIHIOTCH HOBBIM BH^OM HeMaTOA. 


JlHTepaTypa 

/(ejiHMype G. JI. 1955. rejibMHHTO<J)ayHa MopcKnx MJieKonHTaromnx b CBeTe nx ano- 
jiornn n (JnuioreHnn. H3A. AH GGCP: 1—518. 

Gkph5hh K. H., ninxo 6 ajiOBa H. n. n OpjiOB H. B. 1957. Tpnxo- 
n,e$ajiH^M n KannjuiHpHH^M jkhbothmx h uejiOBeKa n BM 3 MBaeMue hmh 3 a 5 ojieBa- 
hhh. Ochobm HeMaTOAOJiornn. H3A. AH GGGP, 6 : 1 — 587. 


CAPILLARIA DELAMUREI SP. N. (NEMATODA, 
TRICHOCEPHALATA) FROM THE CASPIAN SEAL 


V. I. Zablotzky 
SUMMARY 

7 males and 17 females of a new species of nematodes, Capillaria delamurei sp. n., 
were found in the small intestine of two young Caspian seals (Pusa caspica Gmel.). Nema¬ 
todes of the genus Capillaria were first recorded from pinnipedes. The paper contains 
a description and figures of the new species. 


















